Dual P 43 
Dual HS 14 
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Technische Daten 


Ausgangsleistun Netzspannungen umschaltbar 110,150,220 U 
(gemessen bei 4 Ohm) umlötbar 130,150,240 V 
Musikleistung 2 x 6 Watt Sicherungen 220,240 V 160 mA 
Dauertonleistung 2 x 4 Watt 110, 1304 130. V 315 mA 
Eingangsempfindlichkeit 600 mV an 470 kühm Bestückung 1 Selen-Gleichrichter, 


Übertragungsbereich 6 Silizium-Transistoren, 
4 Germanium-Leistungstran- 





gemessen bei mechanischer sistoren, 2 Silizium- 
Mittenstellung der Klang- A Dioden, 2 G-Schmelzein- 
regler 20 Hz-20 kHz - 3 dB sätze 0,5 A Flink zur Ab- 
asco Toe sicherung der Endstufen 
SL BEE 
Büssə E 44 dB bei 100 Hz Ausgang 2 Lautsprecherbuchsen 
Höhen Í 14 dB bei 10 kHz DIR 217329, Un 
Lautstärkeregler mit physiologischer Lautsnrscher 2 Lautsprecherbaxen et 
Regelcharakteristik je sinam.6 Watt Врекдад- 
“ur Beide Kanalo Breitband-Lautsprecher 
wirksam Maße Dual P 43 410x190x340 mm 
Balanceregler Regelbereich 10 dB Dual 15:14 ыл, 


Gewicht Dual P 43 10,4 kg 
Stereo-/Mono-Schalter — Dual HS 14 10,7 kg 
Fremdspannunqsabstand = 60 dB 


Ubersprechdampfung bei 1000 Hz = 45 dB Die portable Stereo-Heimanlage Dual HS 14 

Д kann sowohl mit dem Stereo-Transistorverstär- 
Leistungsaufnahme сәсли ker Dual TV 74 als auch mit dem Stereo-Tran- 
Stromaufnahme ca, 135 mA sistorverstárker Dual TV 62 bestúckt sein. 


Dual Gebrüder Steidinger - 7742 St. Georgen/ Schwarzwald 
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Justier- und Prüfdaten 


Stromaufnahme: 


Betriebsspannung: 
(Netzteil) 


Ruhestrom der Endstufe: 


Ausgangsleistung und 
Lautstárkeregler: 


Überprüfunq der Ba8- 
und Höhenanhebung bzu. 
Absenkung: 


Physiologische 
Lautstärkeregelung: 





bei 220 V im Leerlauf 40 mA + 10 mA 
bei 220 V und Vollast (3,1 V/4 Ohm) 100 mA + 15 mA 
im Leerlauf 17,5 —19 Y 
bei Vollast (3,1 V/4 Ohm) 13,5 - 15 V 
nach ca. fúnf Minuten Betriebszeit: max. 45 mA 


1000 Hz Signal auf den Eingang geben, beide Kanäle ansteuern. Klang- 
regler und Lautstärkeregler offen, Balanceregler in Mittenstellung. 
Ausgangsspannung auf 3,1 V an Kanal 4 Ohm einstellen. 


Die Ausgangsspannung bei beiden Kanälen muß eine völlig verzerrungs- 
freie Sinusform aufweisen. 


Lautstärkeregler im gesamten Regelbereich auf Parallelität der Reg- 
lerbahnen überprüfen. Kanalabweichung K2/K1 im Bereich zwischen auf- 
gedrehtem Lautstärkeregler und mech. Mittenstellung: - max. 4 dB 


Kanalabweichung K1/K2 im Bereich zwischen mech. Mittenstellung und 
40 dB unter Vollaussteuerung: max. 6 dB 


Ausgangssignal 100 mV, 1000 Hz, alle Regler aufgedreht. Balanceregler 
in Mittenstellung. 


Baßregler 

Baßanhebung bei 100 Hz: 14,9 dB + 2 dB 
BaBabsenkung bei 100 Hz: cas 13 dB 
Kanalabweichung max.: 3 dB 


Höhenregler 


Höhenanhebung bei 10 kHz: 15,5 GB + 2 dB 
Höhenabsenkung bei 10 kHz: ca. 12,5 dB 
Kanalabweichung max.: 3 dB 


Lautstärkeregler bis 30 dB unter Vollaussteuerung zurückdrehen, Baß- 
und Höhenregler voll aufdrehen, Balanceregler in Mittenstellung, 
Meßfrequenz 1000 Hz. 


Baßanhebung bei 100 Hz: 22,4 dB + 2,5 dB ) bezogen 
Hóhenanhebung bei 10 kHz: 23 dB + 2,5 dB ) auf 1000 Hz 
Balanceregler: 
Regeluirkung ca. 8 — 12 dB auf jeder bərə Atzschaltplatte 220 240 fir Netzteil 
Seite. (Leiterseite) 
pto! 
Eingangsempfindlichkeit: 


Lautstárke-, Baß- und Hóhenregler of- 
fen, Balanceregler in mech. Mitten- 
stellung, Meßfrequenz 1000 Hz. 


Erforderliche Eingangsspannung für 
1 V Ausgangsspannung: 


Stórspannung: 


Verstärker-Eingang mit 10 kühm ab- 
schließen, Lautstárke-, Baß- und 
Höhenregler aufdrehen, Balanceregler 
in elektr. Mittenstellunq. Die Stúr- 
spannung am Ausgang (4 Ohm reel/Kanal) 
darf max. 4 mU/Kanal betragen. 
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Fig. 5 Schaltschema des Endverstárkers 














Jr = Ak mA 
Jmax.= 430 mA 


Regelverstárker 
control amplifier 


amplificateur 
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Fig. 6 İtzschaltplatte des Endverstárkers 221 189 (Leiterseite) 
Gleichrichterplatte 
rectifier plate 
plateau redresseur 
+ = 

T4' hə TS T4 
AC 181 LVII AC 180 LVII AC 180 LVII AC 181 LVII 
rechter Kanal | linker Kana! 








aJ BC 











@ [sv | İRİ @ Regelverstürker (5) ©) 


EN control amplifier 


amplificateur 
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Fig. 7 Chassis Stereo-Transistorverstárker TU 74 
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Ersatzteile Stereo-Transistorverstärker TV 74 


ans 


































220 241 Anschlußrahmen kpl. ......................... 1 
209 483 Lautsprechersteckdose 2-polig ............... 2 
209 461 Flanschsteckdose 5-poliq .................... 1 
212 228 Schaltplatte kpl. mit Spannungswähler ee 1 
205 169 Sicherungsschild .......... ER SE NO 1 
220 240 Gleichrichterplatte kpl. .......ə.s.ə..əə əə nn ə əə Te 1 
209 690 Selen=tletontichter Ë 30. ZP Tam ə 1 
221 188 ebxbrano” pla sə pues Set e eaa cibə AA 5... 1 
209 077 Lötöse ə ən EE SÉ a re area иси E + e 1 
210 639 Scheibe EN 2/10/0,5- aa zə əl ə. o LSR ə 1 
210 512 Zylinderschraube AY AxBE nn anne ə ələ 4 
219-852 Trafokabel 7-adriQ әкән, вн. 1 
204 722 Hattebúge lo 2222 әәә әта 6 909 4 
220.132 Atschirnblech әәә sine әксик әәә 1 
205 106 Distanzhülse әәә, SE 1 
210 “205 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz BEZ; 9x6,5 4 
220 141 etzkabel kpl. = кән 1 
210 113 Lampenfassung E 10 вә кк кә 1 
209 439 СаоҺтапрес/ 1/0, ЗАК лә әт нә 1 
209 632 Netzschalbel әтәк, кәтә, әәә ка ә 1 
209 735 Sicherung 160 mA Егнор? (220, 240 M) ҝӱл... d 
209 736 Sicherung 315 mA tráge (110, 130, Naar 1 
202 710 Kabeldurchführung ......... s sie e e e e 1 











211 079 Elyt-Kondensator 2500 uF/25 V 
216 314 Papier-Kondensator 50 nF/250 М/20 % ........... 


Reqelverstarker 
Regelverstarkerplatte kpl. bestückt ............. 


Tandem-Potentiometer 2x1,3 Mühm pos. log. 
EE EE cə s asələ alsa Sech ələm EE 
Potentiometer 500 kühm lin. (Balanceregler) ...., 
Tandem-Potentiometer 2x50 kühm lin. (Bafregler) . 
Tandem-Potentiometer 2x50 kühm lin. 

NEE RE e. ba 


E 
a 


TRANSTSTOT BE TESO ee 


Schicht-Widerstand 47 kOhm/D,30 
Schicht-Widerstand 100 kOhm/D,30 
Schicht-Widerstand 33 kOhm/0,30 
Schicht-Widerstand 4,7 MOhm/0,30 
Schicht-Widerstand 18 kOhm/0,25 
Schicht-Widerstand 10 kOhm/0,30 
Schicht-Widerstand 1 kOhm/D0, 25 
Schicht-Widerstand 10 kOhm/D0,30 


=== 2Ј 2 00 2Ј 
DJ Q UT = CQ N — 


Keramik-Kondensator pF/ 50 
Folien-Kondensator nF/100 
Folien-Kondensator nF/100 
Tantal-Elyt-Kondensator ur/ 25 
Folien-Kondensator nF/100 
Folien-Kondensator uF/ 100 
Folien-Kondensator nF/400 
Folien-Kondensator nF/100 


ƏƏ Bənə SNANNNNO 


rige Cə 
со -Ј OU) E Cq N — 


Endverstárker 


Endverstarkerplatte Kul. bestückt әәә вәә 
Geräts-Stcherung OS A Flink әкән 
ER o E Tur E EE IIIA 
Kühluinkel . 
Linsenblechschraube mit Kreuzsehlitz B 2,9x15 
Seheibe 4,2/14/1 St : 


N 


Silicium – Diode BA 170 


Transistor BC 172 C 

Transistor BC 108 C 
Komplementär-Transistorpaar, bestehend aus 
RE 481 L VII und BE 180 L VII ә 


—I —I o — о 
N nm 


Schicht-Widerstand 2,2 MOhm/0,25 
Schicht-Widerstand 12 kOhm/0,25 
Trimm-Widerstand 25 kOhm/0,15 
Schicht-Widerstand 68 0hm/0,25 
Sehicht-lliderstand 6,8 kühm/0,25 
Schicht-Viderstand 2,2 kOhm/D,25 
Schicht-Widerstand 82 Ohm/0,25 
Schicht-Widerstand 220 0hm/0,25 
Schicht-Widerstand 47 Ohm/0,25 
Schicht-Widerstand 47 Ohm/0,25 
Heißleiter K 151, 40 Ohm 

Trimm-Widerstand 500 kOhm/0,15 
Draht-Widerstand 0,47 Ohm/ 1 





200000098002 
NNNABNN=>NNNNN 


Elyt-Kondensator 220 
Tantal-Elyt-Kondensator 1 
Tantal-Elyt-Kondensator 5 
Keramik-Kondensator 330 
Elyt-Kondensator 100 
Elyt-Kondensator 500 


ATI EELER 
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Änderungen vorbehalten 
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Ersatzteile Dual P 43 


Kə ə P S 0 




















1 220 190 betr beer Eppes ə әәә 1 
2 220 189 LAUBSHTBENSTGITDST - скан a simə ew yə bələ әәә әв ев 2 
3 212 909 Bodennagel EE E EE aa 3 
4 220 141 ВӘ KOIT a EE wa ə EE 1 
5 202 710 Durchführung Tür Netzkabel osos de d 
6 203-348 ADUSCRTIMEON ааа ск Va roo әл ала 1 
210 344 Linsensenkholzsehraube mit Kreuzschlitz AM 3x15 . 2 
y 203 317 QDUPOXUEMƏLDS” ses ка ә ee e 1 
210-271 L ritama Eat OB 33 Ката EE 1 
210 554 Schenker 29245 EE əə əə a ə 1 
203 786 Arsen sehid” "sisom sciu Др РАР d aia a EA ələ lə 1 
8 220.237 dE ia ina ə ə şin EE 1 
9 216 488 Netzkabel (Verbindung Phonochassis-Verstürker) .. 1 
10 220 189 UsurbsurecheraLUbən” çuv əsə s ss ələ ə ee ee 2 
11 212879 IU Ken O alə lee aka 2 
210 538 Zyländerblaechschraube B 2 9x9 5 ie see reisen әәә 4 
12 212 889 NASE odar ла O лт рә Ee 2 
210 601 Seetee S 2/7 a 06 әәә A 2 
2307361 Si AE дә nooo ЕР ne əəə əbə s иј 19 
13 202 041 Ster Şa yE a ə EE NEE 8 
210367 SOC SS YO b Pa MISS aja ә ərdə əə əvi R ә əs məə 19 
14 204 323 Laubapeeenarr, ə ə uE irə Mə Siyər əə EAR 2 
15 220 188 Bahause-üubartaıdn nüntensEmi... və. ges dels səsə ələyə 1 
16 204 338 Ди u, xə EE Ee e 2 
17 210 538 ZyTLihnderbulsehsehraubse:B- 2,949,56 uni 4 
18 202: 377 Halter für Plattenstift, Wechselachse und 
ZEHNELIORSTUCK e E m a Bə Ə Aa kəsə STAT Ee 1 
19 204 201 Beharııar-Ubeztodi S.S. s w ә ss is əəə əsin ələ 2 
20 212 908 Bodennagelr Azay əə әәә ə əsəs Də ата ba Ee aları 3 
21 202 678 КареФГаси Kae een es atlas e 1 
202 711 SOHLEDSET-T ler dE at erer üə əs Se dələn 1 
210 334 Linsensenkholzsehraube mit Kreuzschlitz 3x13 .... 2 
22 204 198 Зсһатлааг Ee use MÖ Se ә ә ələ aa Q ərə sələ sə 1 
23 210 236 HaILBruUNngnsL2schraube 123 AX- dəə are əə ələ ələ tələri sələ 2 
24 212 909 Вәпептаәнад- A m SƏ ərə s LA әәә O O NN 3 
25 221402 BEE srele ələ el ələ sə 9909 e 909 1 
100 785 EE EE ses ste a R səs RE əə inə әәә әв 
26 212 908 Sora un KONT BEBİ y (SU weg e pilə s.s. Ələ Əy Bə ələ 3 
27 204 144 A AS A NO 2 
28 212 897 Et AE EE ə Şa A ƏTƏYİ RUS ənə) ә arə 5 
203 239 ВЕРИР ааа əN əəə oia ә és e. s әлә aa Seks sələ 5 
29 203 241 tün bərLədsohe bə” gopraat isso asas ess 4 
210 812 Linsensenkblechschraube mit Kreuzschlitz 
Ma a A ә ә јә EE, 4 
30 212 885 KƏSUSOUUĞK” ур как EES, 2 
31 216 481 Senkblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9x9,5 .... 2 
32 228 191 leen e KE ə ələ ə də sə ә ә Sri ca ә il 
210 216 Einsehlaqmutter M 4 ƏR Us Aa ie 4 
Sa 212 883 Həkcoheder nür LEDBSPALİ van ə gue ee eer EN e 1 
210 361 SECHSKEHLMULCOLEME ə ə Ee 19 
34 212 882 KIA A ак алт ә Ba, a a Nafa, ə.a 1 
35 212 881 Uee Für ragori oo xə oa os әәә 2 
36 203-763 Kent dere E e sss sədalar aranız a E EN Ia ECK ee 1 
200 444 Fadetsehoibsuo sı əəə ə ə əəə en sm əəə ee. əsə sələ sələ 1 
37 221 403 Blende pda аул o tan 9-9 Roy k e, & 1 
38 210: 3537 Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3x30 .... 4 
39 203 242 Ufrtopbeosehorais-daprasıı ranın aveo daa a lalə CC ələ lələ 4 
40 2037309 EE ee abel ep lar ın er esse sueo e ənə lacus ələ 2 
41 209 430 LautsprecherateBkar “xu ee ato See E ae 4 
** 210 638 Sebebi 4 27 EE E ЈИ een as 1 
səkər 210 -525 Zylinderschraube AM 4x25 E E AET ələ e 1 
** 219 038 Yerpsekuneskamton”xpium.n Xəz a s səd ae a sis da aa 1 
** 220 344 BedienungsanleitungdssprachIig әтлә кәтә 
Die Ersatzteile, sovie die Funktionsbeschreibung 
und Fehlersuchtabelle fir den Automatikspieler 
Dual 1210 sind der Service-Anleitung Dual 1210 
zu entnehmen. 
La slk 








Änderungen vorbehalten 
** Teil nicht abgebildet 9 
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Ersatzteile Dual HS 14 


Gehäuse-Oberteil vorne kpl. ..................... 
AA EE Ecg ee әј фи аз 
EE ә EE u a EE s 9 sins 2 en 
NEUER Kul aso Gas sisə Se 
Durchführung für Netzkabel ... waa 


Ekaeckrahnanı ¿um u s da əsə sə sə s ələ sın 
Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz AM 3x15 
АБавекаопаезбӘа, ата әәә ae INA 
EE EE AN NA әс аләтдә Bəla 
sbb ız A TE тат saa a ә sa ка 
nooldu om EE 
EE Eet ENEE Ə əv S VƏD R 
Netzkabel (Verbindung Phonochassis-Verstárker) 
Ti taorpolatto acero aa s ə 9 $ 

Taste “EDİLA Hansen ss ss ss 
Zylinderblechschraube B 2,9x9,5 

reene W əra A ки 

Scheibe 3,2/8/1 a 56 res 
Sechskantmutter M 3 .... 
EE ee 
Sechskantmutter M 3 se.. 
Lautsprecher вәә ase w eje a əə ələ 
Gehäuse-Oberteil hinten kpl. 

SENGA NO QR En rə səra s ua Rəsmə AR 
Zylinderblechschraube B 2,9x9,5 ........ 
Halter für Plattenstift, Wechselachse 

Zər çokonə. sı wre və sera 
here DEE kəsər le w a ə Şə sə e 
EES o Sasse 9 se E 
KADER I Be x nə kəsə yyə ENEE 
SCHLEDER- URN EE E ME EE 
Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 
ScharnlerSUngartall. аһ sa so ee 
НаТбтапатоптасигваБба 2 TXI esteis ass 
Пан ааа ән tia tad 
Senkblechschraube mit Kreuzschlitz 2 9x9, 
Montage odh- Kolu. Was ande as aa dae 
Einschlagmutter Ма4 RSM MM ə lə EE 
Hasterager tur VAG cie 
SECHSKANLMULL EL I S as əə GÖRƏ əyə əssə 
те јә EE ira mərə əsə sas SR Лу as ar 
Doe Ee E EE 
Eh EES 
osa ed Də E ик ә Ee ərə Ə ələ əə 
ENEE leet ə s xə sə ә Bi EEN 
Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3x 
Unterlegscheibe geprägt ., 
et SE AE EE 

Leergeháuse kpl. .......... 

stollen Tür KoEPorbodem:- di. və ərə ələr ssis 


..... 


.............. 
............. 


.............. 


ILE ISA кә әта oaa 
BTOREnODM uru ysn 
Lee ENEE 
Linsensenkblechsehraube mit Kreuzsehlitz 
DAŞI” sx ə Rəsmə ədə əsə Yə vı fə 
Unterlegscheibe geprägt .... 
Lautsprecherkabel kpl. ..... 
Lautsprecherstecker ........ 
BazugstofTT вспиаг2, әәә. 


............. 
............. 


............. 


.... 


Scheibe ás 274070;5 Bs k else 
Zylinderschraube AM 4x25 
Verpackungskarton kpl. ..... 
Bedienungsanleitung 4-sprachig 

(Für Geräte mit. TV 62); Sun. 
Bedienungsanleitung 4-sprachig 

ae O Se əə SE 


. 
D 
...... 
a 

. .. 
. 





Die Ersatzteile, souie die Funktionsbesehreibunq 
und Fehlersuchtabelle für den Automatikspieler 
Dual 1210 sind der Service-Anleitung Dual 1210 
zu entnehmen, 


Änderungen vorbehalten 
** Teil nicht abgebildet 1 
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